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NVOVI SCOPRIMENTI NEL SISTEMA 
di Saturno fatti nell'Offeruatorio Regio di Fa- 
vigi dal Sig. G. D. Caffini per lt vetri del Signoy 
G. Campani, eftratti. da vna lettera del primo 
à quefto . 


I Siftema di Saturno comprende» 
cinque Satelliti, oltre l’anello che lo 
circonda, e lo fà apparire con due» 

Ni anfe. 

Il primo ch’ è il più vicino non s’al- 
lontana dalle eftremità dell’. anfeo 
ch’vn poco più della longhezza d’ 
vana anfa , e fa la fua rivolutione at- 

torno di Saturno ; in poco men di due giorni. E ftato 

fcoperto per li vetri di 100. e di 136 piedi del Sig. G. 

Campani adoprati fenza tubo il mefe di Marzo 1684. 

Il fecondo s’allontana dalle eftremità dell’ anfe vino 
diametro del globo ; & vn” anfa, e fà la fua riuolutione 
attorno di Saturno in poco men di tre giorni, fù fcoper- 
to per li ftefli vetri. 

Il terzo s’allontana dall’ eftremità dell’ anfe vn po- 
co più d’vn diametro dell’anello ; eifà la fua riuolutio- 
ne attorno di Saturno in quattro giorni 12. hore e mez- 
za. Quetto fù fcoperto per vn Cannocchiale del detto 
di piedi 34. 

Il quarto ch’ è molto più apparente, che gli altri fi al- 
lontana da medefimi termini vn poco più di tre diame- 
tri dell’anello, e fà la fua rivoluzione in poco meno di 
16. giorni. Quefto era di già ftato fcoperto per Monfu 
Huguens. È O 
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Il quinto s’allontana da Saturno dieci diametri del- 
l'anello, fà la fua riuoluzione in So. giorni in circa. 
Quefto fù fcoperto per vn Cannocchiale del predetto 
di 57. piedi l’anno 1671. 


Nuout fcoprimenti della Luna . 


I 13 di Luglio 1685 nell’Offeruatorio Regio con 
[9 vn vetro di 100 piedi del Signore G. Campani fi 
offeruò vn’apparenza à guifa d’vn ‘fiumicello > che fé 
continuata à vedere in quefta forma vicino alla macchia 
chiamata Ariftarco dal Riccioli 

Quando Ia macchia d’Ariftarco comincia è difco- 
purli, ella hà apparenza d’vna Conca rotonda ben ter- 
minata, li giorni fequenti parech'ella efalt vna nebbia 
ò fumo, chevà verfo il Lago. cuevà da renderfi la fu- 
detta apparenza di fiumicello. 


DESCRIZIONE D'YN NYOVO-MICRO- 
fcopio del Sig.Giufeppe Campani; è fuoi fr. 


A Ggiunfe queta virtuofo. alle fue ingegnofe in- 
uenzioni vn Microfcopio, chenellà fua maggio- 
re altezza fi fehdè òncie 5:'e nella minore meno di 
oncie 3.e può farfi ancorà molto-piùrcorto.Nell’ingran- 
dire, nel moftrare maggior:campo, nella chiarezza, 
nell’vfo fupera.ogn’altro»s che fin’ hora fi fia veduto com- 
pofto di più lenti. Poiche ingrandifce più degl’altri, 
che fieno fei è*ferre volte più | grandi. Diffonde il:fuo 
campo maggiore di Diametro due volte, e più che non 
è la fua altezza; conferna.la fua chiarezza mirabilmen- 
te,mentrequelta per V'ecceffiuo ingrandire fuol perderfì, 
c minorarft, e non fcema punto della fua inarrivabile. 
termi» 
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terminazione ; Nell’vfo nvarimente, e fingolare , mentre 
il piede che vnifce l’oggetto al Microfcopio porta il 
commodo di feruirfene à tutte l’inclinazioni,onde fi può 
prendere fempre il lume è propofito. Serue quelto per 
offeruare tutti i generi d’oggetti, fieno trafparenti ; ò 
opachi , folidi, ò fluidi, quali come ancora gl’anima- 
letti, ferra tra due vetri » conferuandoueli per alcuni 
giorni , e tal cuftodia è talmente congegnata ; che cona 
fomma facilità adatta al punto della vifta qualfifia, 
parte dell’animale : onde nei diafani fi offerua il moto 
de i nerui, vmori, e chilo; come pure gl’animaletti ne 1 
femi di tutti i viuenti , con maggior facilità > che con» 
il Microfcopio d’vna goccia inuentato già dal Signore 
Leunooch. A che fi aggiunge che liberato dal detto 
piede, ferue per poter vedere le ferite , e piaghe ne vi- 
venti » & ogn’ altra minima particella in qualfiuoglia. 
luogho nell’Anatomia de corpi . 
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